MIKOŁAJ SZGZURKÓWSM 


były majster stolarski i obywatel m. Krakowa, 


przeżywszy lat 81, po krótkiej i ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 7 sierpnia 1901 r. 


W nieutulonym żalu pozostałe dzieci i wnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się w sobotę dnia 10 b. m. 
o godzinie 4 popołudniu z „Collegium medicum“ przy ul. Grzegórzeckiej, wprost na cmentarz. 


Gacionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


